Dr. TADEUSZ OWERNIGKI 


adwokat w Krakowie i członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, b. członek Naczelnej Rady 
Adwokackiej w Warszawie, b. prezes sądu dysc. Izby Adwokackiej we Lwowie 


przeżywszy lat 76, zmarł po krótkich a ciężkich cierpieniach dn. 11 stycznia 1946 r.w Krakowie, 


Pogrzeb odbędzie się we wtorek dnia 15 stycznia 1946 r. o godzinie 2/4 po południu z kaplicy cmentarza rakowickiego na 
miejsce wiecznego spoczynku. 


Do udziału w tym smutnym obrzędzie celem oddania ostatniej przysługi Zmarłemu zaprasza Kolegów i Przyjaciół Zmarłego 


Okręgowa Rada Adwokacka 
w Krakowie. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 


Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 5505-67 
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